Dr KAROLINA 


DIACZEK 


doktor medycyny A.M. 


przezywszy lat 62, po krötkich a ciezkich cierpieniach, opatrzona 
Sw. Sakramentami, zasnela w Panu dnia 8-go lutego 1959 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku do grobowca rodzinnego nastąpi we środę 11 bm. 
o godzinie 15-tej, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


siostry i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek dnia 12 b. m. o godzinie 9-tej rano 
w kościele parafialnym św. Krzyża. 
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